Reg . No. രജി. നമ്പർ 
KL / TV ( N ) /12 / 12 -14 


सत्यमेव जयते 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2012 


art 
: 


GOVERNN 


- 
കര 


രള സർക 


ർക്കാർ 


NMENT OF 


KERALA 


KERALA GAZETTE 

കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


Vol. LVII 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No . 


6th March 2012 

2012 മാർച്ച് 6 
16th Phalguna 1933 
1933 ഫാൽഗുനം 16 


) 10 


വാല്യം 57 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ഇതിലേക്കായുള്ളദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 8 -3 -2012 -ാം തീയതി 
നമ്പർ ബി2 - 2136/ 2012. 

2012 ഫെബ്രുവരി 18. 

മുതൽ 12 - 3 - 2012 -ാം തീയതി വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ 

- ആഫീസിൽനിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
-- ത്യശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആ ഫീ സിൻ കീഴിൽ 

ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില അസ്സൽ 400 വിൽപ്പന നികുതി 
പവൃ ത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളി ലേക്ക് 
ആവശ്യമുള്ളതാഴെ പറയുന്ന ഒഫ്താൽമിക് ഉപകരണങ്ങൾ 

പുറമേയും ഒടുക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 
-- ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസുകൾ “ ദർഘാസ് ഫോർ 

Ophthalmic Instruments Required (Hospitals) 
ഒഫ്താൽമിക് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ജില്ലാ 
മെഡിക്കൽആഫീസർ (ആരോഗ്യം),തൃശ്ശൂർഎന്ന മേൽവിലാസ 

CS 116 — Conjunctival scissors 
ത്തിൽ 14 - 3 - 2012 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി 

CS 111 - Corneal scissors 
ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 

Vannas scissors 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12. 30 - ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഹാജ രു ള്ള കക്ഷികളുടെ 

CS 23 -Dialor 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ 

CS 1 — Barraquer speculam 
ദർഘാസിനോടും കൂടെ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഗ്രിമെന്റും 

CS 86 — Colibri forceps 
2,000 - ന്റെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽഓഫീസറുടെ പേരിൽ 
എടുത്ത്തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അടക്കം 

CS 123 — Kalt needle 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വില ഓരോന്നിനും വിൽപന 

CS 161— Simco cannula 23.24 
നികുതി അടക്ക മാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

CS 125 — Barraquer needle holder fine tip . 
അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം ദർഘാസ്തുകയുടെ5 % 

CS 117 — Deweeker s scissors. 
( അ ഞ്ചു ശ ത മാനം) തുക സെക്യൂരിറ്റി ആയും നിശ്ചിത 

Suture tying forceps 
മാതൃകയിൽ എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

Lens Holding forceps 


CS 72 a - Chalazion clamp 

Chalazion scoop (currete ) 
Aircanula 22, 24 , 26 

Ophthalmoscope 
Mobile 
Dressing Bin (small) 
Catheter Tray with cover 

Ophthalmic Instruments Required (PHC ) 


Date and time for opening of tender - 14- 3 -2012 , 
12 Noon . 

Date upto which the rates are to be firms— 30 -9 -2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഡി. വി. ബി . കാറ്റ്ട്രിഡ്ജ് ( ഡ് വ്യൂലേസർ ഇമേജിംഗ് ഫിലിം) 
17X14 സൈസ് 110 കാറ്റ്ട്രിഡ്ജ്സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്3/ 797 / 2012 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില ടാക്സ് അടക്കം - 2,588. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 3 - 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
13 - 3 - 2012 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 


CS 2064 _ Vision drum ( direct ) 

(Reverse ) 
CS 2052 — Trial set 

Trial Frame (Adult & Child ) 
CS 168 — Lacrinal cannula 
CS 73 -- Epilatin forceps 
CS 74 - Conjunctival plane forceps 
CS ID - Wire speculam 
CS 21 - Foregin bodics bud 

Lid Retractor 
Binomug Plastic band 
Toarch ( steal) 
Retinoscopic Mirror 
Schiotz Tonometer 
Colour vision chart 
Cross cylinder 
Distant vision chart (card board ) 
English , Malayalam , 

- Nos. & E . Chart. 
Near vision chart 

Mini Trial set 
Streak Retinoscope 


ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
14 - 3- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 30 - 9 - 2012. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


No. S3/13433 / 2011. 

15th February 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Lead apron - Skirt and Shirt (0 .5 m .m .p .b .) 
10 Nos . to Government Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസ്, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ 
തൃശ്ശൂർ. 

(ആരോഗ്യം). 


Superscription Tender Number should be specifically 
noted - - S3 /13433/ 2011. 


TENDER NOTICES 

(1) 
No . S3 / 797 /2012 . 

15th February 2012. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of DVB Catridge (Dry view Laser Imaging films 
size 17x14) - 110 Catridge to Govrnment Medical College 
Hospital, Kozhikode . 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted - S3/ 797/ 2012 . 

Price of tender ( in duplicate) ST (Cash only/Money 
Order) - 2,588 . 

Date and time for close of sale of tender forms — 
12 -3-2012 at 3 p. m. 

Date and time for receipt of tender - 13 - 3 - 2012 
at 5 p . m . 


Price of tender (in duplicate ) ST (Cash only /Money 
Order ) - 450 . 

Date and time for close of sale of tender forms — 
12- 3- 2012 at 3 p. m . 

Date and time for receipt of tender - 13 - 3 - 2012 
-- at 5 p. m . 

- Date and time for opening of tender - 14- 3 - 2012 , 
12 Noon . 


Date upto which the rates are to be firms— 31 -7 -2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ലെഡ്ഏപ്രൺ 

കെർട്ട് ആന്റ് ഷർട്ട് (0.5 എം . എം. പി. ബി.) 10 എണ്ണംസപ്പെ 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട 


റു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ടെണ്ടർ അ യ ക്കു ന്ന 
ക വ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ എസ്3 / 13433 / 2 011 എന്ന് 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില ടാക്സ് അടക്കം - 450. 


ഉപകരണങ്ങൾ 
1 ക്ലോറോസ്കോപ്പ്- 0.12 PPM 

(Containers test tube reactor PT Brush 
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ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 12 - 3 - 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
13 - 3- 2012 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
14 -3 -2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31-7 - 2012. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Mannual ) 
- 2 ഒ . ആർ. എസ്. കോണർ വെസ്സൽസ് 

( 10 Ltrs. capacity with lid and tap ) 
അടങ്കൽ തുക - 1, 20 , 044 . 
-- നിരതദ്രവ്യം - ദർഘാസിൽ കാണിച്ച മുഴുവൻ തുകയുടെ 
1 % ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും ജില്ലാ 
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 
ഓഫീസ് (ആരോഗ്യം), വയനാട് എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
എടുത്ത ഡി . ഡി. സഹിതം. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 4 % വാറ്റ് 
(ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില 200 +4 % ). 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന 24 -2- 2012 മുതൽ 8- 3- 2012 
വരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും 10 മുതൽ 5 മണിവരെ. 
ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ്, 
ഫീസ് എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ തപാ ലിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Govt. Medical College Hospital , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
| Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No . C2- 5013 /11 /DMO ( M ) W . 

2012 ഫെബ്രുവരി 15. 
വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒ . ആർ. ററി. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 
ഭാഗമായി താഴെ പറയുന്ന ലാബ് റീ ഏജന്റു കൾ, 
ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വയനാട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് 
(ആരോഗ്യം) മാനന്തവാടിയിലേക്ക് ആവശ്യാ നു സ രണം 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് താൽപ്പര്യമുള്ള അംഗീകൃത 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സര ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും സ്ഥലവും- 9 - 3 - 2012, 2 മണി, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 
ഓഫീസ് (ആരോഗ്യം) വയനാട്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും - 
9- 3 - 2012 , 4 മണി., ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് (ആരോഗ്യം), 
വയനാട്. 


താഴെപറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമെ 

ദർഘാസുകൾ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളു. 
1. വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പരമാവധി കാലയളവ് 

ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


ഇനം 


| കമ 
നമ്പർ 


ഏകദേശം 
എണ്ണം 


- ലാബ് റീ ഏജന്റുകൾ 


- 1 ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിസ് ഡയഗണോസ്റ്റിക് 

- കിറ്റ് (Rapid test Kit) 


2. വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

ലൈസൻസോ പെർമിറ്റോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആയത് 
ദർഘാസിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


108 


- 2 ഡെങ്കി ഫീവർ ഡയഗണോസ്റ്റിക് കിറ്റ് 

(Rapid test Kit ) 


3. വിൽപ്പന നികുതി വകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കുന്ന വിൽപ്പന 

നികുതി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 
4. വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം പരിശോധിച്ച് 

പ്രവർത്തന ക്ഷമത തൃപ്തികരമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാൽ 
മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 


108 


- 3 വൈഡാൽ/ ടൈഫോയിഡ് ഡയഗണോസ്റ്റിക് 

കിറ്റ് (Sanmonilla Antigen test kit ) 


600 


4 ബ്ലഡ് ഷുഗർ റീ ഏജന്റ് 
5 കൊളസ്ട്രോൾ റീ ഏജന്റ് 
- 6 വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് (Sanmonilla 

vibro excreate coliform 1/ 10 test) 


5. വിത ര ണ ത്തോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നകണക്കിന്റെ 3 

പകർപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പമോ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ 
കണ ക്കി നോ ടൊ പ്പമോ വിത ര ണ ക്കാ രൻ എഴുതി 
ചേർക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല . 


- 7 ക്ലോറിൻ ടാബ്ലറ്റുകൾ (5mg/20 Ltrs. 

Collected water) 
4000 


7. ആവ ശ്യമാണെന്ന് കണ്ടാൽ പുതിയ നിബന്ധനകൾ 

വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലാവധിക്ക്മുമ്പ് എഴുതി 
ചേർക്കു ന്ന തിനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 
ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം) വയനാട്- ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19 - 3 - 2012 രാവിലെ 11 മണി. 


8. ദർഘാസുകൾ മുദ്രവെച്ച കവറിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 
ഓ ഫീസർ ( ആ രോ ഗ്യം ), വയനാട് പേരിൽ 
മേൽവിലാസം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി 2 / 5013/ 11 തീയതി ലാബ് റീ ഏജന്റുകൾ 
ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


നിരക്ക് നിലവിലുണ്ടാകേണ്ടുന്ന തീയതി 31 - 3 - 2012 . 

വിതരണം ചെയ്യേണ്ട കാലയളവ് - വിതരണ അറിയിപ്പ് 
ലഭിച്ച് 5 ദിവസത്തിനകം. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ ഓ ഫീസ് 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 
ഗവൺമെന്റ് ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

- ( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസ്, ജില്ലാ മെഡിക്കൽആഫീസർ, 
- (ആരോഗ്യം), കണ്ണൂർ. 

(ആരോഗ്യം). 


9. വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് മാതൃകകൾ ആവശ്യ 

പ്പെടാനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
(ആരോഗ്യം) വയനാട്- ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
10. ലാബ് റീ ഏജന്റുകൾ/ഉപക ര ണ ങ്ങ ളുടെ എണ്ണം 

ഏകദേശം മാത്രമാണ്. അവ കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്ന 
തിനും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം) 

വയനാട്- ക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. 
11. മതിയായ കാരണം കൂടാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
തിനോ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ജില്ലാ 
മെഡിക്കൽ ഓ ഫീസർ ( ആ രോ ഗ്യം ) വയ നാ ട് - ൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
12. ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന 
തീയതിയിൽ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തിദിവസം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് 
(ആരോഗ്യം), വയനാട്, 
മാനന്തവാടി. 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, 

(അരോഗ്യം). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ബി 2 - 3522 / 12. 

2012. ഫെബ്രുവരി 17 . 
പകർച്ചവ്യാധികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിർണ്ണയിക്കുന്ന 
തിനും ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും മെറ്റീരിയൽസും വാങ്ങിക്കുന്ന 
തിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ “ പകർച്ച 
വ്യാധികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും 
ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ, മെറ്റീരിയൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനുള്ള ദർഘാസ് പരസ്യം 2011 - 2012 എന്ന്ആലേഖനം 
ചെയ്യേണ്ടതും ജില്ല മെഡിക്കൽ ആഫീസർ 
(ആരോഗ്യം), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി . ഒ ., കണ്ണൂർ- 670 002 
എന്ന മേൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ഓരോ 
ഇന ത്തി ന്റേയും, നിര ക്ക് , നികുതി, മറ്റു ള്ളവ എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 
വിലാ സ ത്തിൽ രൊക്കം പണം അടച്ച് അപേക്ഷി 
ക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത ഫോറത്തിൽ മാത്രം ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില 
യായി ചെക്കുകൾ, ഡാറ്റുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ 
എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയോ വി . പി . പി . ആയി അയച്ചു 
തരികയോ ചെയ്യാവുന്നതല്ല. 

-- ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ, മെറ്റീരിയൽസുകൾ എന്നിവ 
യുടെ പേരുവിവരം ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച നിയമാവലികൾ 
എന്നിവ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - 58,450 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- അസ്സൽ - 400 +12.5 % വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 200 + 12 .5 % വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതി - 12 - 3 - 2012 
മുതൽ 14 - 3 - 2012 വരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി- - 15 - 3- 2012 
മുതൽ 17 - 3 - 2012 വരെ. 


